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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 

(1) 

[ നമ്പർ 103/ 2014) 
നമ്പർ സി8 / 18707 / 2014/ ജിഎംസിറ്റി. 2014 ആഗസ്റ്റ് 25 . 

- തിരുവനന്തപുരം എസ്. എ . റ്റി . ആശു പത്രിയില 
പീഡിയാട്രിക്സ് വിഭാഗത്തിലേക്കായി ഹെഫീക്വൻസി 
ഓ ക് സി ജൻ ഡെലി വറി സിസ്റ്റം - 3 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 1,260 . 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 630. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 26 - 9 - 2014, 3.30 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 27 - 9- 2014, 2 .30 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 9 - 2014, 
- 3 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി 
അയ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
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Should have autofill humidifier chamber 
RT330 circuit 
Paediatric tube and chamber 10 numbers 
Mask interface adapter 20 numbers 
Electrical ratings 50 -60hz 100 - 115V -2 . 1A 
Minimum of 3 years warranty . 


സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
6352010108 16 - 9 - 2014 - M2 MB B B1510101.00 mo. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

[No . 103 /2014 ] 
No. C8/ 18707 /2014 /GMCT. 

25th August 2014 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the purchase of High frequency oxygen 
delivery system — 3 Nos. required for the Professor and 
Head , Paediatrics Department of SAT Hospital 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , 
tender numbered and addressed to the Principal, Govt. 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form (VAT inclusive of): 

Original — \ 1, 260 . 

Duplicate — 630 . 
Last date and time for sale of tender form 
26 -9 -2014 , 3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27 - 9 - 2014 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 27 - 9 - 2014 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal , 
Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or 
before 16 - 9 - 2014 . No other forms of remittance will be 
accepted . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm One 

year. 
2 . The rates should be inclusive of all tax , otherwise 

tender will be rejected without any notice and free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in " 100 . Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Govt. Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted or 

submitted without superscription as specified are 

liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 
the requirements in the tender notice . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 

may present at that time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


SPECIFICATION 


12. En 


Paediatric High flow oxygen nasal cannula 

It should have a humidifier with integrated flow 
generator 
Humidity output should comply with ISO 8185 :2007 
Oxygen blender should be provided for Fio2 ranges 
from 21 to 80 % 
Should generate Oxygen flow rate from 51/min to 20 
litres/mt 
Anatomically designed nasal prongs with adhesive 
wigglepads. 
Nasal cannula should have Swivel connection RT 330 
and 900PT531 
20 each premature , neonatal, infant and paediatric 
nasal cannula must be provided 
Must be provided with a compressor. 
Should have a pressure relief valve to limit high back 
pressure 


17. Ten 


| [ നമ്പർ 104 /2014) 
നമ്പർ സി .- 18708 / 2014/ ജിഎംസിറ്റി. 2014 ആഗസ്റ്റ് 25. 

തിരുവനന്തപുരം എസ്. എ . റ്റി . ആശുപത്രിയിലെ 
ഒബ്സ്റ്റടിക്സ് ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാ ഗ ത്തിലേക്ക് 
ആ വശ്യമായ ഫീറ്റൽ മോണിറ്റർ ( 2 എണ്ണം) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദ ർ ഘാ സ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുൻപ് പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

അസ്സൽ - 1,050. 

ശരിപകർപ്പ് - 525. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26- 9 - 2014, 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 9 - 2014 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 9 - 2014, 
3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേ ത ങ്കിലും ഡോക്യ മന്റു കളോ അ യ യ് ക്കാ ൻ 
ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടു ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ പേ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 16 - 9 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറു കൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

[ No . 104/2014] 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of The Principal, 
Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 16 - 9 - 2014 . No other forms of remittance will be 
accepted . 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Equipment Name : Foetal Monitor 

1. Should be portable. 
2. Should have the measurement of FHR and Uterine 

activity . 
3. Should be supplied with event marker cable and an 

event marker key on the control panel. 
4 . Should have alert indication for probe contact, 

high / low FHR . 
5. Should have a volume control for FHR . 
6 . Should have large format LED /LCD / TFT display . 
7 . Should be provided with thermal printer for printing 

FHR , Uterine activity Pressure . 
8 . Thermal paper should be available locally. 
9. Should provide alarm limit setting for high , low FHR . 
10 . Should provide belt for both ultrasound and 

toco transducer. 
11. Should be supplied with SS trolley. 
12 . Should operate on mains (230V , 50Hz). 
13 . Should have safety certificate from a competent 

authority CE /FDA /(US )/STQ CB certificate /STQCS 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate /test report shall be produced along with 

the technical bid . 
14. Accessories : 

(i) Gel – 4 Bottle 
(ii ) Thermal paper — 10 Nos . 
(iii) Voltage Stabiliser 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 
| One year. 

The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise the tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 
Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala - non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of 
Earnest Money Deposits . 


No. C8 -18708/ 2014/ GMCT. 

25th August 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed performa 
are invited for the purchase of the Foetal Monitor 
(2 Nos .) required for the Professor & Head , Obstetrics 
and Gynaecology Department, SAT Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , 
tender number and addressed to The Principal , 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin - 695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p . m . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original - 1, 050. 

Duplicate — 525. 
Last date and time for sale of tender form 
26 - 9 - 2014, 3 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27-9 - 2014, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 27 - 9 -2014 , 
3 p . m . 
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ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 27 -9- 2014 , 2.30 മണി. 


Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for , can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Govt. Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27 - 9- 2014 , 
3 മണി. 


9. 


10 . 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


11. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ അ യ യ് ക്കാൻ 
ആവശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടു ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 16 - 9 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയി രിക്ക ണം . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

- [ No. 105/2014] 
No. C8-17496/ 2014/GMCT. 

25th August 2014. 


For Medicines , Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specification of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
| 18. More details can be had from this office on 

working time. 


Sealed competitive tenders in the prescribed performa 
are invited for the purchase of one Number of EMG 
Machine required for the Professor & Head , Physical 
Medicine and Rehabilitation Department, Government 
Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . Tenders 
should be subscribed , tender number and addressed 
to The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p . m . 


Cost of tender form (Inclusive of VAT) : 


(3) 


| [ നമ്പർ 105 /2014] 
നമ്പർ സി8 -17496 /2014/ ജിഎംസിറ്റി. 2014 ആഗസ്റ്റ് 25. 

തിരു വന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആ ശു പ്രതിയിലെ ഫിസി ക്ക ൽ മെഡി സിൻ ആന്റ് 
റിഹാ ബി ലി സ്റ്റേ ഷൻ വിഭാ ഗ ത്തിലേക്കായി ആ വ ശ്യ മായ 
ഇ . എം . ജി . മെഷീൻ ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2, 835. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 1,470. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 9 - 2014 , 3.30 മണി. 


Original - 2,835. 

Duplicate 1,470 . 
Last date and time for sale of tender form 
26-9 -2014, 3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27 -9 -2014, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender - 27- 9 - 2014, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of The Principal, 
Govt. Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011. Money Order should reach this office on or 
before 16 - 9 - 2014 . No other forms of remittance will be 
accepted. 


EMG /NCV /EP Specificatons: 


5 . 


22 . Provision for initiating single & repeated stimulus 

from handgrip 
23. Start /stop of averaging from handgrip 
System requirements : 
24 . Latest specification desktop /laptop computer that 

works under Windows 7 Platform must be supplied 
with minimum 500GB harddisk , 2GB RAM , 19 " TFT 

monitor , UPS , Printer & trolley 
25 . Software should have SQL database 
26 . System must have HL7 connectivity . 
27. Must be supplied with EMG /NCV /EP accessories kit 

including ring electrodes, EMG needles & holder, 
bipolar stimulator, Reusable gold cup electrodes 
( 10 pcs), crocodile clip & pre - gelled disposable 

electrodes 
Standards: . 
28 . System must comply to international quality 

standards such as FDA, CE 
Technical support for repair and manintenance 

should be accessible in Trivandrum 
30 . One week training should be arranged for faculty 

members and PG students in the department without 
any financial commitment to the department or 
college 


Fully computerized system that works under Windows 
7 platform 
Amplifier : 
1. Minimum 3 channel high quality amplifier upgradable 

for 6 or 8 channels. 
2 . All the 3 channels must have active shielding 
3. All the 3 channels must have options for 2 pin 

touch proof connection and 5 pin DIN Connection . 
4. CMRR must be greater than 124 dB 

Common Mode Input impedance must be greater 

than 1000 M Ohms. 
6 . Noise level: 0.4 micro volts . 
EMG studies: 
7. EMG software for insertional, spontaneous, MUP 

analysis and interference pattern 
8. Macro EMG 
9. Multi channel EMG with EMG monitor 
Nerve Conduction Studies: 
10. Motor Nerve Conduction including Motor NC , 

Motor nerve inching, Silent period , reflex studies, 
Motor evoked potentials, Triple stimulation 

technique 
11. Sensory Nerve Conduction including Sensory NC , 

Near- nerve sensory NC , Mixed NC , Sensory nerve 

inching 
12. F -wave, H -reflex & Repetitive Nerve Stimulation 
13. Sympathetic skin response 
Evoked -Potentials : 
14 . Somato sensory Evoked potential Including Upper, 

Lower and dermatome SEP 
Auditory Evoked potentials with clicks, tone , burst , 

pips , half sine , full sine 
16 . CNV & P300 
17. Visual Evoked potential with LED goggles & pattern 

monitor 
Advanced stimulation hand grip for electrical stimulation 
with following features: 
18. Control of stimulus Intensity & polarity 

from handgrip Itself 
19. LED Polarity Indicator during stimulation on the 

handgrip 
20 . Must provide control for ‘ next step in nerve 

conduction protocols from handgrip 
21. Must have control for side change in motor/ sensory 

NC from the handgrip 


1. 


TENDER SCHEDULE 
The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise the tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


Advance payments conditions will not be 
considered . 


15 . 


5. 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible . 


7 . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala - non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of 
Earnest Money Deposits. 
Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
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8 . 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


4 109 / 2014 - ഡിജിറ്റൽ കൈമോഗ്രാഫ് 
5 110 / 2014 - പ്ളാന്റ് ഗ്രോത്ത്ചേമ്പർ 
6 111 /2014 - ജെൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം 
7 112/2014 ഫാൻസ് ഡിഫ്യൂഷൻ സെൽ അപ്പാരറ്റസ് 1 


9 . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

- അസ്സൽ - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2, 100, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
1,470, ക്രമനമ്പർ 3, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 1,050, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 
1,260 , ക്രമനമ്പർ 5- ന് 420. 

ശരിപകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,050, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
- 735, ക്രമനമ്പർ 3, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് 525, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 
630, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 210. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 9 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 9 -2014, 2.30 മണി. 


Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
| 10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specification of the items is given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
| 18. More details can be had from this office on 

working time. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 9- 2014, 
3 മണി. 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
For Principal . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആ വ ശ ്യ ഉ പ ട്ടു ക ാ ണ്ടു ള്ള തു ം മ ൽ വി ല ാ സ 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 20 - 9- 2014 - ന് 3 മണിക്കുമുൻപ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C1/18123/2014/ MCT. 

| 27th August 2014. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items for 
Government Medical College at Thiruvananthapuram . 
Tenders should be superscribed as Tender Numbered 
and addressed to The Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 
Tender No. and 

Quantity 
Details of Items 

( No .) 
(1 ) 

(2 ) 
1 106/2014 _ Multimode Microplate Reader 
2 107/2014 - Laboratory Freeze Drier 
3 108/ 2014 - Rotary Tablet Machine 


നമ്പർ സി1-18123 /2014/ എം. സി. റ്റി. 

2014 ആഗസ്റ്റ് 28. 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജ് ഓഫ് 
ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മൽ സര സ്വഭാ വ മു ള്ള മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

എണ്ണം 
നമ്പർ 

- ഇനവിവരവും 
(1) 


| Sl. 


No . 


( 2 ) 


1 106 /2014 - മൾട്ടിമോഡ് മൈക്രോപ്ളേറ്റ് റീഡർ 
2 107 /2014 -ലബോറട്ടറി ഫീസ് ഡയർ 
3 108 / 2014 - റോട്ടറി ടാബ്ലെറ്റ് മെഷീൻ 


Resolution 

— 0 .001 OD 
Pathlength correction — Yes 


4 
5 
6 
7 


109 /2014Digital Kymograph 
110 /2014 — Plant Growth Chamber 
111/2014Gel Documentation System 
112 /2014 — Frans Duffusion Cell Apparatus 


Monochromator 
wavelength accuracy — + 2 nm 


1 


Cost of tender form (inclusive of VAT): 

Original — 2 , 100 for Sl. No. 1, 1 ,470 for 
Sl. No. 2 , 1 ,050 for Sl. Nos . 3, 6 , 7 , 1, 260 for 
Sl. No. 4 , 420 for Sl. No. 5 . 

Duplicate - 1,050 for Sl. No . 1, 735 for 
Sl. No. 2 , 525 for Sl. Nos . 3 , 6 , 7 , 630 for 
Sl. No. 4, ` 210 for Sl. No . 5 . 


Last date and time of sale of tender form — 29 -9 -2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
30 - 9-2014 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender 30 -9 -2014 , 3 p . m . 

Tender forms can be had from the office The 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p . m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 ) is sent by way of 
Money Order in favour of The Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 20 - 9 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


Monochromator 
wavelength repeatability - 0.2 nm 
OD accuracy - < 1 % at 2 .0 OD typical < 3 % at 

3.0 OD typical 
OD linearity - < 1 % from 0 to 3.0 OD typical 
OD repeatability - < 0 .5 % at 2 .0 OD typical 
Stray light 

– 0.03 % at 230 nm typical 
Reading speed , 96 — 14 seconds 
384 

— 26 seconds 
Fluorescence Intensity : 
Sensitivity 

— Fluorescein 5 PM typical (1 fmol/ 

well 96 -well plate ( Top and Bottom ) 
Light source — Tungsten Halogen 
SQ Xenon Flash 
Wavelength selection — Deep blocking filters 
Wavelength range — 200 -850 nm 
Dynamic range — 5 decades 
Bandpass 

— Filter dependent 
Detection system — PMT 
Reading speed — 96 wells: 31 seconds 
384 wells 

— 80 seconds 
Filters-Excitation — 360/40 , 485 /20, 530/25 , 590 /20 nm 
Emission 

— 460 /40, 528 /20 , 590 / 35 , 645/ 40 nm 
Laboratory Freeze Dryer — 1 No . — * 7,00,000 
Features : 
Vacuum freeze drying technology. 
Drying curves are displayed on LCD screen . 
Low noise compressor. 
Condenser, control panel, shelves and trays are made of 
stainless steel. 
Tray spacing can be customized . 
The drying chamber is equipped with acrylic sheet for 
safety and visibility . 
Condenser features pre- freezing function . 
CFC free refrigeration system . 
Specifications : 
Capacity 

1.2 Litres 
Condenser Temperature 

5 -55°C 


Multimode Microplate Reader — 1 No. - 10 ,00 ,000 
Detection mode — Fluorescence , Time-Resolved 

Fluorescence, Luminescence, UV 

Visible Absorbance 
Read method — End point, kinetic , spectral 

scanning , well - area scanning 
Mycroplate types — 6 -to 384 -well plates 
Temperature control — 4°C above ambient to 50°C ; 

+ 0 .5°C at 37°C 
Shaking 

Yes 
Software 

– Advanced data analysis , Excel 
export Control through USB or 

serial port 
Absorbance : 
Light source — SQ Xenon Flash 
Wavelength selection — Monochromator 
Wavelength range — 200 -999 nm , 1 nm increment 
Bandpass 

— 2 .4 nm 
Dynamic range — 0 -4 .0 OD 
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Water Holding Capacity 


3-4 kg ./24hr. 


Shelves 


Freeze Drying Surface Area 0 . 12 m² 
Pre - Freeze Shelf Dimension 200 mm 
Vacuum Degree 

< 10 Pa 
Pump Flow Rate 

2 Litres/sec 
Power Supply 

220V , 50Hz 
Rotary Tablet Machine — 1 No . — 5,00 ,000 

Single Station Tablet Machine in compliance with 
GMP requirements . The Filling depth and thickness of 
tablets shall be adjustable . 

One set of punch and die shall be supplied extra . 
Specifications : 
Maximum Pressure 

15 KN 
Maximum Diameter of Tablet – 12 mm 
Maximum Depth of Filling 11 mm 
Maximum Thickness 

6 mm 
Maximum Capacity 

7200 Tablet/hour 
Digital Kymograph — 4 Nos. — 1,50,000 * 4 = 6 ,00 ,000 

Microprocessor controlled drum with stepper motor 
16x2 Blue LCD display 

Highly accurate 7 Speeds-0.12, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 , 
1.25 , 2.50 mm /sec 

Sturdy and corrosion resistant, Chrome plated rod 
and MS Powder coated body 

Auto concentration response curve (CRC ) and 
Normal Mode 

Timer and timer multiplier with audio and visual 
Alarm 

Provided with spare fuse and imbuilt filter for mains 
socket 

Height of rod : 340mm . 
Plant Growth Chamber — 1 No. - 2,00 ,000 

Capacity : 300 Ltrs 

Inside made of Stainless Steel outside mild Steel 
powder coated fitted with cooling, heating and lighting 
arrangement. Temperature range 0°C to 60°C + 1°C 

Temperature can be obtained from 15°C to 50°C + 1°C 
when all lights from two sides and top are ‘ ON . 

Temperature is controlled by DUAL electronic digital 
temperature controller cum indicator to set two 
temperatures for day and night. 

Humidity shall be controlled by a controller from 55 % 
to 95 % at a cool temperature . 


Light intensity can be adjusted by controller 
according to requirement. 

Shall be supplied with Automatic Voltage Stabilizer. 
Gel Documentation System — 1 No . 5,00,000 
Gel Doc Hardware: 

System should have Image resolution > 4 mega pixels 
for resolving closely spaced bands on a gel or blot. 

System should have 4 .6 x 4 .6 u m pixel size & > 3 .0 
orders of linear dynamic range 

System should be completely automatic & user does 
not have to zoom , focus, adjust aperture or select light 
source . 

System should be modular with different sample 
trays & flexible to image a wide variety of applications , 
including nucleic acid . 

System should have UV, White light, & optional 
Blue light 

System should have stain - free capability for stain 
free gels and blots. 

Sample trays should be customizable per user and 
recognized automatically . 

System should require only one emission filter to 
accommodate a large portfolio of detection . 

Methods: ethidium bromide , SYBR Green , SYBR Safe , 
SYBR Gold , GelGreen , GelRed , Fast Blast, SYPRO Ruby 
Flamingo , Oriole , CY3 rhodamine, green fluorescent 
protein , Hoechst, Krypton , silver stain , copper stain , zinc 
stain , Coomassie brilliant Blue , Coomassie Fluor Orange , 
and other spectrally similar stains, labels , and dyes. 

Should have lens flat- fielding calibration for each 
sample tray to delivers image data that are always 
optimized and reproducible without imaging artifacts , 
providing superior image uniformity and quantitation . 
Gel Doc Software: 

Software should have highest level of automation in 
hardware calibration , image optimization , capture , and 
analysis . 

Should have automated workflow recorded in a 
protocol file from image capture to results thus eliminates 
need for training. 

Should allow 100 % repeatability of the workflow by 
any user and ensures optimized image data and analysis 
from a gel in a single uninterrupted , fast, and completely 
reproducible workflow . 

Should have automated image capture driven by a 
selected gel or blot application . 

Should have one -button acquisition from image 
capture to result. 

Should generate the publication ready images with 
one clock export option . 

Should generates customizable reports . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


Franz Diffusion Cell Apparatus — 1 No. — * 5,00,000 
Features : 

7 Station apparatus 
Ideal for transdermal and topical products 
10 programmable protocols with 12 sample intervals 

Vertical diffusion cells available in 5 , 7 . 5 and 
12 .5 ml. sizes 
Specifications : 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in ` 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


Physical Parameter 


Number of Cells 
Number of protocol 


— 7 

10 maximum 
– 12 


Sample interval 
Drive 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificates along with 
their tenders . 


- DC Stepper Motor 


Number of motor 
Motor type 
Torque (kg/cm²) 
Temperature Controller 
Range 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


— 
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10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


30 .0°C to 40.0°C 
+ 0 . 1°C 


Control accuracy 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


Resolution 


Heater sensor 


- 0 .1°C 

RTD (PT 100 ) 
100 watts 


Heater wattage 


For Medicines, Surgicals and Materials, samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


— RTD (PT 100 ) 


External probe sensor 
Circulating Pump 
Supply 


— 230V AC , 50 Hz (Provided 

Internally) 
— Magnetic Coupling 
— 15 litres/min 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


Type 


Flow rate 


Timer 


No. of Timer 


— 


1 


15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 


Range 


- 1 min . to 999 hrs . 


Printer 


Printer interface 


- Serial port 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 


18 . More details can be had from this office on 

working time. 


2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned otherwise 
the tender will be rejected . 


19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി .എസ്/ 218 /2014 / MCHV . 


2014 ആഗസ്റ്റ് 18 . - 


The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and E . M. D . of 1 % of 
the cost. The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Detailed specification and 
any further information related to the tender can be 
obtained from this office during office hours. 


Government T.D . Medical College 
Hospital, Alappuzha. 


( Sd .) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ സി / 2076 / 2014 / ഡി . സി . കെ . 


2014 ആഗസ്റ്റ് 14. 


ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഹീമോഡയാലിസിസ് മെഷീൻ 
വിത്ത് എസ്. എൽ. ഇ . ഡി & സി . ആർ. ആർ. ടി . സപ്ല 
ചെയ്യു ന്ന തിന് സീൽ വച്ച ദ ർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
- അടങ്കൽ തുക 14 ,00,000. 

ദർ ഘാസ് ക വ റി നു പു റത്ത് ദർ ഘാസ് നമ്പർ 
എച്ച്. ഡി . എസ്. |218 / 2014/ എം . സി . എച്ച്. വി . എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജാശുപത്രി, 
വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 7 -10 -2014 പകൽ 11 
മണിക്ക് മുമ്പായി ആഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് 
കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 8-10 - 2014 പകൽ 3 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാ രു ടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
- 3 , 000 - 0 വിൽപ്പന നികു തി യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 
- 1, 500 - വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 6 - 10 - 2014 പകൽ 
3 മണിക്ക് മുൻപായി ഓഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി 
തരേ ണ്ടതും മൊത്തം വില യുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

വിശ ദ മാ യ വിവ ര ങ്ങ ൾ (ഉപകരണത്തിൻറ 
സ് പസി ഫി ക്കേ ഷനും മറ്റു കാര്യ ങ്ങ ളും ) ബന്ധ പ്പെട്ട 
ആശുപത്രി അധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 26-6-2014 - ൽ 
ഇതേ നമ്പരിൽ പരസ്യ പ്പെടുത്തിയിരുന്ന ടെണ്ടറുകളിൽ 
ചിലതിന്റെ തീയതിയും സമയവും താഴെപറയും പ്രകാരം 
ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 


ഏകദേശ വില 


15,00,000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420 . (ഓരോന്നിനും ) 


മണിയോർഡർവഴി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
25 - 9 - 2014 . 


ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 10 - 2014, 4 മണി. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 10 - 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14- 10 -2014, 
11 മണി. 


No. HDS- 218/ 2014/ MCHV. 

18th August 2014. 
Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the supply of One Haemodialysis Machine with 
SLED & CRRT for the dialysis unit in Government T.D . 
Medical College Hospital, Vandanam , Alappuzha . 

| Estimate cost 14,00,000 . 

Tender No. HDS-218 /2014 /MCHV and due date 
should be superscribed on the envelope at each tender. 
Tender should be addressed to the Superintendent, 
Government T .D . Medical College Hospital, Vandanam , 
Alappuzha. Last date of receipt of tender is 7 - 10 - 2014 at 
11 a . m . Late tender will not be accepted at any cost. 
The tender will opened on 8 - 10 - 2014 at 3 p . m . in the 
presence of tenderers or their authorized representatives 
who may be present at the time. Intending tenderers may 
obtain the tender form from the office of the 
Superintendent, Medical College Hospital, Alappuzha on 
or before 6 - 10 -2014 at 3 p. m . 

Price of tender form : 

Original — \ 3,000 + VAT. 
Duplicate = 1,500 + VAT. 


മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമില്ല . 
- No. C/2076/2014/DCK. 

14th August 2014, 
The tender for the following equipments , invited as 
per tender notice No. C /2076 /2014 /DCK , dated 26 -6 -2014 is 
re -scheduled as shown below to Government Dental 
College, Kottayam . 

PAC - 15,00,000. 
EMD - 1 %. 
Cost of tender form - 420 for each item . 

Last date of receipt of tender by Money Order 
25-9-2014. 


Last date and time of tender sales — 10 - 10 -2014 , 4 p . m . 


Last date and time of receipt of tender 
13 - 10 - 2014, 3 p . m . 


Date and time of opening of tender - 14-10 -2014, 11 a. m . 


Other conditions remain the same. 


Details of Items 


File No., Tender No . 
and Name of Item 


Quantity 
(Nos.) 


No. 


(1) 


| ( 2 ) 


( 3) 


1 


2 


| 1 C/2076/14/DCK _ 11/2014 _ Ortho 

Equipments No. 1 
1. Physio Dispensor for Implant Surgery 

with Hand piece (i surg type)- full unit 
2 . Micro Imploant Starter Kit Dentos 

Type B 
2 C/ 2077 /14/DCK _ 122014 Ortho 
| Equipments No . 2 

1. Hand Trimmer-Brushless handy series 

2. Pressure Curing System -Japyee type 
3 C/2078/14/DCK _ 13/2014 _ Ortho 

Equipments No. 3 
1. Dental Polishing Compact Unit with 

Dust Collector 
2 . Typhodent-Acrylic teeth , Occluder, wax 

base -full set 
3 . Typhodent set Trussico 
4 C/ 2079 /14/DCK _ 14/ 2014 _ Ortho 
| Equipments No. 4 

1. Suction Apparatus -Cattani type 
2 . Ultrasonic Cleaner 

3. Plaster Dispenser 
5 C/2080/14/DCK - 15/2014 - Digital Imaging 

Equipments 
1. Digital Camera with all accessories 


2. Digital SLR Camera with IO lens and 

ring flash and dark room settings 
6 C/2081 /14/DCK - 16/2014 Ortho 

Equipments No . 5 
1. Ultrasonic Scaler-Medium quality 

(wood pecker type) 
2 . Ultrasonic Scaler - Superior Quality 

Peizo electric 
3. Ultrasonic Scaler Magnetostrictive 
- C/2082/14/DCK 17/2014 Oral Surgery 

Equipments 
1. Distraction device for Maxilla 
2 . Distraction device for Mandible 
3 . Surgical Micromotor with Straight 

HP and Control Box 
4 . Bone Plating Titanium Kit 
8 C/2083 /14/DCK - 18/2014 -- Prostho 

Equipments No . 1 
1. Stainless Steel Bone Plating Set 
2. Dental Lathe 
3. Dental Acrylizer/Polymizer (Digital ) 
C /2084/ 14 /DCK _ 19 /2014 _ Prostho 
Equipments No. 2 
1 . Dental Dwaxing Bath 

2 . Palatal Arch Trimmer 
- 3 . Crown Remover Spring Loaded 

imported 
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Government Dental College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി1- 13442 / 2014/ എം . സി. ടി . സി. ആർ. 


2014 ആഗസ്റ്റ് 16. 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
- ഒറിജിനൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 


( 1) 


- (2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


അനസ്തേഷ്യാളജി 


525 


263 


അനാട്ടമി 


1,260 


630 


14 / 2014- 15/ എം . സി. ടി . സി .ആർ. - അനസ്തേഷ്യ 
വെന്റിലേറ്റർ ( 2 എണ്ണം) 
15 / 2014- 15 / എം. സി. ടി. സി.ആർ. - മോർച്ചറി ചേമ്പർ 
(1 എണ്ണം) 
16 /2014 - 15 / എം. സി. ടി. സി .ആർ. -ഫുള്ളിഓട്ടോമേറ്റഡ് 
എലീസ റീഡർ & വാഷർ (1 എണ്ണം) 
17 / 2014 - 15 എം . സി. ടി. സി .ആർ. - മോട്ടോർ കൺട്രോൾ 
യൂണിറ്റ് വിത്ത് മൈക്രോമോട്ടോർ & ഡിൽ ഫോർ 
മാസ്റ്റോയിഡ്/ ഇയർ സർജറീസ് (1 എണ്ണം) 


ബയോകെമിസ്ട്രി 


2 ,100 


1 , 050 


ഇ .എൻ. ടി . 


1, 470 


735 
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ഗാസ്ട്രോഎന്ററോളജി 


1, 050 


525 


ജനറൽ സർജറി 


2 ,100 


1,050 


ജനറൽ സർജറി 


3, 150 


1, 575 


ന്യൂറോളജി 


2, 415 


1,208 


ഓഫ്താൽമോളജി 


1,260 


630 


ഓർത്തോപീഡിക് 


630 


315 


ഓർത്തോപീഡിക്സ് 


840 


420 


പാത്തോളജി 


945 


473 


18/2014 - 15 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. -- ഇ .ആർ. സി . പി 
ആക്സസറീസ് ( 1 എണ്ണം) 
19 / 2014 -15 / എം . സി. ടി . സി.ആർ. - വീഡിയോ 

ഡോകുഡിനോസ്കോപ്പ് (1 എണ്ണം) 
20 /2014 - 15 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - ഹൈ ഡഫനിഷൻ 
എൻഡോവിഷൻ സിസ്റ്റം (1 എണ്ണം) 
21/ 2014 - 15 / എം . സി. ടി. സി. ആർ. - എൻ. സി . വി 
എൽ.എഫ്. എം . ജി / ഇ . പി മെഷീൻ (1 എണ്ണം) 
22 / 2014 - 15 / എം . സി.ടി. സി.ആർ. ഓട്ടോ റിഫ്രാക്ടർ 
കെർട്ടോമീറ്റർ (2 എണ്ണം) 
23/ 2014 - 15 / എം . സി. ടി . സി.ആർ. ഒ. ടി. ടേബിൾ വിത്ത് 
ഓർത്തോപീഡിക് അറ്റാച്ച്മെന്റസ് (1 എണ്ണം) 
24 /2014- 15/ എം . സി. ടി. സി.ആർ. - ഓർത്തോ എസ്. യു . വി . 

ഫോർ ഡിഫോർമിറ്റി കറക്ഷൻ (2 എണ്ണം) 
25 /2014- 15 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. - യു . വി . മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
(1 എണ്ണം) 
26 / 2014- 15/ എം . സി. ടി . സി .ആർ. - സെഡ് സ്റ്റോറേജ് കാബിനറ്റ് 
(3 എണ്ണം) 
27 /2014- 15/ എം. സി. ടി. സി .ആർ. - ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറേജ് കാബിനറ്റ് 
(4 എണ്ണം) 
28/ 2014 - 15/ എം. സി. ടി . സി .ആർ. - എഫികാസ്റ്റ് ഹെഡ്, നെക്ക് 
ആന്റ് ഷോൾഡർ കാസ്റ്റ് സർപസ് ( 100 എണ്ണം) 
29/2014 - 15 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. -ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് 
ആക്സസറീസ് നെഫോസ്കോപ്പ് (1 എണ്ണം) 
30 / 2014 - 15 / എം . സി. ടി. സി .ആർ. - - ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡോപ്ലർ 
മെഷീൻ (1 എണ്ണം) 
31/2014 - 15 / എം . സി. ടി . സി.ആർ. - ക്ലിനിക്കൽ 2 ചാനൽ 
ഓഡിയോമീറ്റർ (1 എണ്ണം) 
32/ 2014 - 15 / എം . സി. ടി. സി .ആർ. -ന്യൂറോഹൈഡ് ഫം 
(1 എണ്ണം) 


13 


പാത്തോളജി 


420 


210 


14 


പാത്തോളജി 


420 


210 


15 


റോഡിയോതെറാപ്പി 


630 


315 


യൂറോളജി 


1, 890 


945 


മെഡിസിൻ 


420 


210 


ഇ .എൻ. ടി. 


1, 890 


945 


19 


ന്യൂറോസർജറി 


1,785 


893 


20 


630 


315 


21 


420 


210 


22 


1, 890 


945 


33 / 2014- 15 / എം . സി. ടി . സി.ആർ. - ഒ. ടി. ലൈറ്റ്സ് ഡബിൾ റൂം - കാഷ്വാലിറ്റി 
| (1 എണ്ണം) 
34/ 2014 - 15 / എം. സി.ടി. സി.ആർ. - ഫ്ളാഷ്ഓട്ടോക്ലേവ് 

ഡെന്റൽ & 
(2 എണ്ണം) 

ഓർത്തോപീഡിക്സ് 
35/ 2014- 15 / എം . സി.ടി. സി .ആർ. - ഫുള്ളിഓട്ടോമേറ്റഡ് 

- ബയോകെമിസ്ട്രി 
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഇലക്ട്രോഫൊറോസിസ് സിസ്റ്റം 
(1 എണ്ണം) 
- 36 /2014 - 15 / എം. സി. ടി. സി.ആർ. - സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ 

സൈക്യാട്രി 
ബേസിക് മോഡൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ (1 എണ്ണം) 
37/ 2014 - 15/ എം . സി. ടി . സി.ആർ. - പി . എഫ്. റ്റി . മെഷീൻ (1 എണ്ണം) പൾമനറി 

മെഡിസിൻ 


420 


210 


420 


210 


ഇ .എൻ. ടി. 


420 


210 


38/ 2014 -15 / എം. സി . ടി. സി. ആർ. - ലൈറ്റ് സോഴ്സ് (1 എണ്ണം) 
39/ 2014- 15/ എം . സി. ടി. സി . ആർ. - എച്ച്. ഡി. മെഷീൻ (1 എണ്ണം) 


26 


നെഫോളജി 


1,260 


630 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 16 -9 -2014 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 14 വരെ 23- 9 - 2014 , 4 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 15 മുതൽ 22 വരെ 24 - 9 - 2014, 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 23 മുതൽ 26 വരെ 26 - 9 - 2014, 4 മണി. 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും കമ നമ്പർ 1 മുതൽ 14 വരെ 24 - 9 - 2014, 1 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 15 മുതൽ 22 വരെ 25 - 9 - 2014 , 1 മണി, ക്രമനമ്പർ 23 മുതൽ 26 വരെ 27 - 9 - 2014 , 1 മണി. 

ദർഘാസ് ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും കമനമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 24- 9 - 2014 , 2 .30 മണി, 
കമ ന മ്പർ 7 മുതൽ 14 വരെ 25 - 9 - 2014 , 11 മണി, കമ ന മ്പർ 15 മുതൽ 22 വരെ 26 - 9 - 2014 , 11 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 23 മുതൽ 26 വരെ 29 - 9- 2014 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസിന്റെകൂടെ 100 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലുള്ള സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യമായി മൊത്തം വിലയുടെ 
1 % ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾസ് ഖണ്ഡിക 7.50- ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന " 2 ബിഡ് സിസ്റ്റം 
പ്രകാരം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, എം . ജി. കാവ്-680 596 - ൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


No. C1- 13442/2014 / MCTCR . 

16th August 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are invited for the supply of following items required for Medical 
College , Thrissur as per the schedule noted against each tender. 


Sl. 


Tender No. and 
Name of the Equipments 


Name of 
Department 


Cost of tender form 
Original Duplicate 


No. 


(1) 


( 2 ) 


1 


14 /2014 - 15 /MCTCR — Anaesthesia Ventilator 
- ( 2 Nos.) 


Anaesthesiology 


- 525 


263 


2 


15 /2014 -15/ MCTCR - Mortuary chamber (1 No.) 


Anatomy 


1,260 


630 


3 


Biochemistry 


2 ,100 


1 ,050 


16 /2014 - 15 /MCTCR — Fully automated ELISA Reader 
and Washer ( 1 No.) 


ENT 


1, 470 


735 


4 17/ 2014- 15 / MCTCR - Motor control unit with Micromotor 

and drill for mastoid / Ear surgeries (1 No.) 
5 18/2014-15 / MCTCR - ERCP Accessories (1 No.) 


Gastroenterology 


525 


6 


19/ 2014 - 15/ MCTCR - Video docudenoscope ( 1 No .) 


General Surgery 


1,050 
2,100 
3,150 


1,050 


7 


20 /2014 - 15 /MCTCR — High definition Endovision system 
(1 No.) 


General Surgery 


1,575 


8 21/2014-15/ MCTCR 


NCV / LFMG/ EP Machine (1 No.) 


Neurology 


2, 415 


1,208 


9 


22 /2014 - 15/MCTCR — Auto Refractor Kertometer (2 Nos.) 


1 ,260 


630 


Ophthalmology 
Orthopaedics 


10 


630 


315 


23 /2014 - 15 /MCTCR - OT Table with Orthopaedic 
attachments (1 No.) 


11 


Orthopaedics 


840 


24 /2014 - 15 /MCTCR - Ortho SUV for deformity correction 
(2 Nos.) 


420 


12 


25/2014- 15/ MCTCR - UV Microscope (1 No.) 


Pathology 


945 


473 


Pathology 


420 


210 


13 
14 


26/2014-15/ MCTCR - Slide storage cabinet (3 Nos.) 
27/ 2014-15/ MCTCR - Block storage cabinet (4 Nos.) 


Pathology 


420 


210 


15 


Radiotherapy 


630 


315 


28/2014 - 15 /MCTCR — Efficast Head and neck and shoulder 
cast surprise ( 100 Nos .) 


KERALA GAZETTE 


(PART III 


16 


Urology 


1 ,890 


945 


29 /2014- 15/MCTCR — Laproscopic Accessories 
Nephroscope (1 No.) 


17 


30 /2014 - 15 /MCTCR — Hand held Doppler machine ( 1 No.) 


Medicine 


420 


210 


18 


31/2014 - 15 /MCTCR — Clinical 2 channel audiometer (1 No .) 


ENT 


1,890 


945 


19 


32 /2014 - 15 /MCTCR — Neuro head frame (1 No.) 


Neurosurgery 


1,785 


893 


20 


33/2014 - 15 /MCTCR — OT Lights Double room (1 No .) 


Casualty 


630 


315 


21 


34 /2014 -15/MCTCR — Flash Autoclave (2 Nos.) 


420 


210 


Dental & 
Orthopaedics 


2 


Biochemistry 


1, 890 


945 


35/2014 - 15 /MCTCR — Fully Automated Integrated Clinical 
Electrophoresis system (1 No.) 


23 


Psychiatry 


420 


210 


36 /2014 -15/MCTCR — Statistical software basic model latest 
version (1 No.) 


24 


37 /2014 - 15 /MCTCR — PFT Machine (1 No.) 


420 


210 


Pulmonary 
Medicine 


25 


38 /2014 - 15 /MCTCR — Light source (1 No .) 


ENT 


420 


210 


26 


39 /2014 - 15 /MCTCR - HD Machine (1 No.) 


Nephrology 


1,260 


630 


Closing date and time of tender sale by M .O . — 16 -9 -2014 , 4 p. m . 


Closing date and time of tender sale by cash — 23 - 9 - 2014 , 4 p . m . on Sl. Nos. 1 to 14 , 24 - 9 - 2014 , 4 p . m . on 
Sl. Nos. 15 to 22 , 26 -9 -2014 , 4 p. m . on Sl. Nos. 23 to 26 . 


Last date and time for receipt of sealed tender — 24 - 9 - 2014 , 1 p . m . on Sl. Nos. 1 to 14 , 25 -9 - 2014 , 1 p . m . on 
Sl. Nos. 15 to 22 , 27 -9 - 2014 , 1 p . m . on Sl. Nos. 23 to 26 . 


Opening date and time of technical bid — 24 -9 -2014 , 2.30 p . m . on Sl. Nos. 1 to 6 , 25 - 9- 2014 , 11 a. m . on 
Sl. Nos. 7 to 14 , 26 -9 -2014 , 11 a . m . on Sl. Nos. 15 to 22 , 29 -9 -2014 , 2.30 p . m . on Sl. Nos. 23 to 26 . 


The tenderers should submit tenders along with an agreement duly executed on Kerala Stamp Paper worth ` 100 
and E .M .D . at the rate 1 % of the total cost of the item tendered for. The tender without agreement and E . M . D . for 
required amount and incomplete tender forms with rejected outright. The total cost of the item tendered for should be 
specified clearly for arriving E . M . D . Two bid system ( Technical bid and Financial bid ) strictly following in this tender as 
per Store Purchase Manual 2013 para 7 .50 . 


The tender forms and further details such as specification and General conditions etc. can be had from the Office of 
the Principal, Government Medical College, Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form by post should send 
· 50 extra by Money Order towards postage for each tender. 


Govt. Medical College , 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 9 - 2014 , 3 മണി. 


നമ്പർ എസ്.3/ 7765 (4)/ 2014/ എം. സി. സി. 


2014 ആഗസ്റ്റ് 29. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി 
റിസർച്ച് യൂണിറ്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും 30- 9- 2014 , 
11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 30 - 9- 2014, 
11. 30 മണി. 
വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31-3 - 2015. 

- നിബന്ധനകൾ 


നിർമ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ് കം ത ന ത് 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടിചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 

വാ ർ ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി, സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമ ഗി കളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


4, 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മായി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 
- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ ർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർ ഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് വില നൽകി 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു 
പ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ 

ഇനവും 
ഏകദേശ ചെലവും 


കമ 


| No , S3 / 7765/ ( 4 )/ 2014/ MCC. 

29th August 2014. 
Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Equipments to various departments of 
Multi Disciplinary Research Unit to Government Medical 
College , Kozhikode. 

Tender forms and details can be obtained from the 
Office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode on payment of tender cost. Tender should be 

superscribed with tender number and addressed to the 
| Principal, Government Medical College , Kozhikode. Belated 

tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 and E M D @ 1 % of the total 
cost of items tendered for. Stamp Paper will be supplied to 
the firm outside Kerala on request along with the 
remittance of ` 150 by Money Order in favour of 
Principal, Govt . Medical College , Kozhikode. Specimen copy 
of the agreement is annexed with the tender form . Rates 
should be quoted in Indian Rupees only . All the taxes 
applicable is to be clearly mentioned . Freight, Insurance, 
loading , unloading , erection and commission charges and 
installation should be borne by the tenderer . Payment also 
will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. The tender will be opened in 
the presence of the tenderers or their authorized 
representatives, as scheduled . 


- 1 


എ സ് 3 | 7 7 6 5 ( 4 ) / 2 0 14 | എ ം സി സി - ടി ഷ 
ഹോമോജനെസർ - 2,50,000 


2 എസ / 7765 ( 5)/ 2014 / എംസിസി- - അൾട്രാസോണിക്കേറ്റർ - 

2 ,00, 000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ1- ന് 525, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 420. 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ1- ന് 270, ക്രമനമ്പർ 2- ന് " 210. 
തപാൽവഴി - കമ നമ്പർ 1- ന് 575 , കമ നമ്പർ 
- 2 - ന് 470 . 


ത പാൽവഴി ദ ർ ഘാസ് വിൽക്കു ന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 23 - 9- 2014, 3 മണി. 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


Tender No ., Name of 

item with 
Cost (Approx .) 


1 S317765 ( 4 )/ 2014/ MCC - Tissue Homogenizer 

2, 50 ,000 . 


2 


S3/7765 (5)/2014/ MCC - Ultrasonicator - 2,00, 000. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 29- 10- 2014 -ാം തീയതി 
രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കു ന്ന താ ണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം. സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക 2, 40,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


Cost of tender form : 


Original - 525 for Sl. No . 1 , 420 for Sl. No . 2 . 


Duplicate - 270 for Sl. No. 1 , " 210 for 

- Sl. No. 2 . 
By post - 575 for Sl. No. 1 , 470 for Sl. No. 2. 


Closing date and time of sale of tender form by 
post _- 23 - 9 -2014 , 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 


ഒറിജിനൽ - 573. 


Closing date and time of sale of tender form 
29- 9 - 2014, 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 30 - 9 - 2014 , 
11 a . m . 

Date and time for opening of tender — 30 - 9 - 2014 , 
11 .30 a . m . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 287. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 27 - 10 - 2014, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 10 - 2014, 5 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 


31 - 10 - 2015 . 


Date up to which rates are to be firm — 31- 3 - 2015 . 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in orginal 

- should be attached. 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost , if request. 
3. Warranty : minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC : minimum 5 years. AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


5. No advance payment will be made . 


Office of the Govt. Medical College, 
Kozhikode- 8 . 


( Sd.) 
For Principal. 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഇ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No . S2 -5905/2014. 

- 19th August 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Bowel Sterilizer (4 Nos . ) items in IMCH , Medical 
College , Kozhikode - 8 . List of item can be had from the 
office of undersigned during office hours any working 
days. Envelop containing tenders should be superscribed 
with tender numbers or indicated in the statements below 
and should be addressed to the Superintendent, IMCH , 

Medical College , Kozhikode - 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
29 - 10 - 2014 at 11 a .m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
| Superintendent, IMCH, Medical College , Kozhikode , 
Kerala will obtain the requisite tender form in which the 
tenders should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്2 / 5905/2014 /IMCH. 


2014 ആഗസ്റ്റ് 19 . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവശ്യമായ ബവൽ സ്റ്ററി ലെ സർ 
(4 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറ 
ത്തിൽ മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറി നു മു ക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്- 8 , കേരളം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള 


The tender forms are not transferable . Cheques 
postage stamps, drafts etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 
by VPP. Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total 
cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
by sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate Cost - ` 2,40,000 . 
Cost of tender forms (including Tax ): 


Original — 573 . 


Duplicate — 287. 


Postage Charge — 50 . 


Closing date and time of sale of tender form 
27 -10 - 2014 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms 
28 - 10 -2014 , 5 p . m . 

Date up to which rates are to be firm — 31 - 10 -2015 . 

Further details can be had from the office of 
undersigned duly office hours at any working days . 


Specification 


Bowel Sterilizer 
24 x 20 x 2" Copper Box inside 
22 x 18 x 12" Steel Box inside 


Coil 6000 Wt (2 Nos.) 


Institute of Maternal & 
Child Health, Govt. Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd .) 
Superintendent. 


